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Precyzja i wysoka jakosc swiadczonych uslug dzi^ki 

LUBDENT 


W naszym asortymencie znajdziesz profesjonalne narz^dzia 
dentystyczne produkowane przez rozpoznawalne w branzy 
medycznej marki. Kilkuletnie doswiadczenie na rynku 
stomatologicznym umozliwia nam wyposazenie gabinetow w 
materiaty najwyzszej jakosci, bez ktorych efektywna praca 
specjalistow nie bytaby mozliwa. 




Stomatologia jest jednq z dziedzin medycyny, w 
ktorej najwyzsza jakosc i precyzja 
wykonywanych procesow jest kluczem do 
wywotania usmiechu na twarzy Pacjenta. 
Wspotpracujqc z naszym sklepem masz 
pewnosc, ze wyposazenie Twojego gabinetu 
spetni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagajqcego Klienta. 
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Cech^ charakterystycznq LUBDENT jest bogata oferta 


Co przemawia za wyborem sklepu stomatologicznego LUBDENT? Przede wszystkim rozbudowana oferta, wysoka jakosc 
oferowanych produktow oraz najkorzystniejsze ceny na rynku. Wyposazajqc swoj gabinet dentystyczny w naszym sklepie 
masz pewnosc, ze podczas pracy z Pacjentami bqdziesz postugiwac si§ oryginalnymi narzqdziami przeznaczonymi 

do leczenia z§bow. 



W ofercie sklepu dentystycznego LUBDENT mozna znalezc m.in 
endometry stomatologiczne 
diodowe lampy dentystyczne 
piaskarki stomatologiczne 
skalery stomatologiczne 
turbiny dentystyczne 
funkcjonalne unity dentystyczne 
kgtnice 

materiaty stomatologiczne 
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Ekspresowa i wygodna dostawa zamowionych produktow 


Kazdy oferowany przez LUBDENT skaler lub endometr to produkt godny petnego zaufania. Jako sklep online realizujem 
kilka mozliwosci dostarczenia zamowionego przez Ciebie sprz?tu, a w kazdym przypadku towar wysytany jest zaraz po 
zaksi?gowaniu wczesniej ustalonej sumy. Sredni czas dostawy produktow z asortymentu LUBDENT to okoto 4 dni od 

momentu ztozenia zamowienia. 


■ 


Korzystajqc z ustug naszego sklepu 
stomatologicznego mozesz wybrac form? 

dostawy, ktora Tobie odpowiada 
najbardziej. Odbierz przesytk? osobiscie 
albo zamow kuriera, ktory dostarczy paczk? 

wprost pod skazany wczesniej adres. 
Dostawa jest bezptatna przy kazdym zleceniu 
o wartosci, przekraczajqcej 99 zt brutto. 
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Sprawdz ofert§ sklepu stomatologicznego LUBDENT 
i podnies swoje uslugi o kolejny poziom! 



LUBDENT 


kompleksowe 

wyposazenie stomatologiczne 


Dostawa gratis przy zamowieniu 
powyzej 99 zt brutto. 

TEL. 664 668 725 
TEL 693 753 691 


biuro@lubdent.com.pl 



Odwiedz nasz^ strong internetow^ i zobacz, co przygotowalismy. Od lat udowadniamy, ze wybor 
wysokiej jakosci wyposazenia, produkowanego przez rozpoznawalne w branzy medycznej firmy, 
pozwala na prowadzenie w pefni profesjonalnego gabinetu. Dot^cz do grona zadowolonych 

Klientow! 
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